Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2015-2016 


32 757 Bouwbesluit 2012 


Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN ALBERT DE VRIES 

Voorgesteld 23 maart 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de volksgezondheid bedreigd wordt door onder meer 
brand en koolmonoxidevergiftiging in woningen; 

constaterende dat uit het onderzoek van de Onderzoeksraad Voor 
Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen 
gebeurt met een cv-installatie, waarvan het merendeel modern en goed 
onderhouden is; 

constaterende dat een pilot in de gemeente Utrecht laat zien dat 60% van 
de woningen niet voldoet aan de keuringseisen voor wooninstallaties; 

verzoekt de regering om, samen met de verzekerings- en installatie¬ 
branche te onderzoeken hoe een periodieke keuring van wooninstallaties 
mogelijk gemaakt kan worden en de Kamer hierover te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Bashir 

Albert de Vries 
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